BIULETYN SPORTOWY. 


WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ 


Nr 14 POZNAŃ, dnia 15. VII. 1956 r. Rok I 
TREŚĆ 
Poz. 119. Komunikat Nr 11/56 Komisji Sportowej Sekcji Piłki Nożnej 
Poz. 120. Komunikat Nr 12/56 Komisji Sportowej Sekcji Piłki Nożnej 
Poz. 121. Regulamin Mistrzostw Województwa w pływaniu i skokach do wody 
Poz. 122. Komunikat Referatu Wyszkolenia Sportowego 
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KOMUNIKAT NR 11/56 
Komisji Sportowej Sekcji Piłki Nożnej 


Komisja Sportowa Sekcji Piłki Nożnej podaje poniżej 
terminarz rozgrywek II rundy dla P.L.W. oraz klas A i B. 


(—) Zieliński Florian 


Za Komisję Sportową SPN 
Sekretarz Przewodniczący 
(—) Klorek Bernard 


TERMINARZ 


rozgrywek — Poznańskiej Ligi Wojewódzkiej na rok 1956 


godz. 
17,00 
17,00 
11,00 
17,00 
17,00 
17,00 


godz. 
17,00 
11,00 
11,00 
17,00 
17,00 
17,00 


godz. 
17,00 

17,00 
17,00 
11,00 
17,00 
17,00 


godz. 
16,30 
16,30 
11,00 
16,30 
16,30 
16,30 


godz. 
11,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
16,00 


godz. 
16,00 
16,00 


II Runda 
5 sierpnia 1956 r. 


Kolejarz Ostrów 
Sparta Mosina 
Gwardia Poznań 
Kolejarz Rawicz 
Start Kalisz 
Sparta Luboń 


-— Budowlani Poznań 
-— Stella Gniezno 

-— Stal Kalisz 

-— Kolejarz Kępno 
-— Stal Pomet 

-— Kolejarz Leszno 


12 sierpnia 1956 r. 


Stal Kalisz 

Stal Pomet 
Budowlani Poznań 
Kolejarz Leszno 
Kolejarz Kępno 
Stella Gniezno 


-— Start Kalisz 

-— Sparta Mosina 
-— Gwardia Poznań 
-— Kolejarz Rawicz 
-— Kolejarz Ostrów 
-— Sparta Luboń 


19 sierpnia 1956 r. 


Start Kalisz 
Kolejarz Rawicz 
Sparta Mosina 
Gwardia Poznań 
Sparta Luboń 
Kolejarz Ostrów 


-— Budowlani Poznań 
-— Stella Gniezno 
-— Stal Kalisz 

-— Kolejarz Kępno 
-— Stal Pomet 

-— Kolejarz Leszno 


26 sierpnia 1956 r. 


Kolejarz Ostrów -— Kolejarz Rawicz 
Start Kalisz -— Gwardia Poznań 
Budowlani Poznań -— Stal Kalisz 
Stella Gniezno -— Stal Pomet 


Sparta Mosina 
Kolejarz Kępno 


-— Sparta Luboń 
-— Kolejarz Leszno 


2 września 1956 r. 


Stal Pomet -— Budowlani Poznań 
Kolejarz Leszno -— Stella Gniezno 
Stal Kalisz -— Kolejarz Kępno 
Kolejarz Rawicz -— Sparta Mosina 
Gwardia Poznań -— Kolejarz Ostrów 
Sparta Luboń -— Start Kalisz 


9 września 1956 r. 


— Budowlani Poznań 
— Kolejarz Rawicz 


Stella Gniezno 
Start Kalisz 


16,00 Kolejarz Leszno — Stal Kalisz 
16,00 Kolejarz Kępno — Stal Pomet 
16,00 Kolejarz Ostrów — Sparta Mosina 
11,00 Gwardia Poznań -— Sparta Luboń 
16 września 1956 r. 
godz. 
15,80 Stal Kalisz -— Stella Gniezno 
15,30 Kolejarz Rawicz -— Gwardia Poznań 
11,00 Budowlani Poznań -— Kolejarz Kępno 
11,00 Stal Pomet -— Kolejarz Leszno 
15,80 Sparta Mosina -— Start Kalisz 
15,30 Kolejarz Ostrów -— Sparta Luboń 
23 września 1956 r. 
godz. 
15,80 Kolejarz Leszno -— Budowlani Poznań 
15,30 Sparta Luboń — Kolejarz Rawicz 
15,80 Kolejarz Kępno — Stella Gniezno 
11,00 Stal Pomet -— Stal Kalisz 
11,00 Gwardia Poznań — Sparta Mosina 
15,30 Start Kalisz — Kolejarz Ostrów 


UWAGA: Koła wymienione w terminarzu rozgrywek na 
pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów. 


TERMINARZ 
rozgrywek o mistrzostwo klasy A woj. poznańskiego 
na rok 1956 
II Runda 
Grupa I 
5 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Sparta Szamotuły -— Sparta Jarocin 
17,00 Kolejarz Jarocin -— Unia Swarzędz 
17,00 Start Koło -— Warta II Poznań 
17,00 Kolejarz Środa -— Górnik Konin 
17,00 Sparta Wronki -— Budowlani Kalisz 
11,00 Kolejarz Kalisz -— Kolejarz II Poznań 
12 sierpnia 1956 r. 
godz. | 
11,30 Kolejarz II Poznań -— Start Koło 
17,00 Unia Swarzędz -— Kolejarz Środa 
17,00 Sparta Jarocin -— Kolejarz Kalisz 
16,00 Warta II Poznań -— Sparta Wronki 
17,00 Górnik Konin -— Sparta Szamotuły 
11,00 Budowlani Kalisz -— Kolejarz Jarocin 
19 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Start Koło -— Sparta Jarocin 
17,00 Sparta Szamotuły -— Unia Swarzędz 
17,00 Sparta Wronki -— Kolejarz II Poznań 
11,00 Kolejarz Kalisz -— Górnik Konin 
17,00 Kolejarz Środa -— Budowlani Kalisz 
17,00 Kolejarz Jarocin -— Warta II Poznań 
26 sierpnia 1956 r. 
godz. 
16,80 Górnik Konin -— Start Koło 
16,00 Warta II Poznań -— Kolejarz Środa 
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16,00 Unia Swarzędz — Kolejarz Kalisz 11,00 Sparta Poznań — Kolejarz Kościan 
16,00 Sparta Jarocin — Sparta Wronki 16,30 Kolejarz Piła — Włókniarz Stęszew 
11,00 Budowlani Kalisz — Sparta Szamotuły 17,00 Sparta Bojanowo — Sparta Opalenica 
11,80 Kolejarz II Poznań — Kolejarz Jarocin 15,00 Kolejarz II Leszno — Gwardia Nowy Tomyśl 


pauzuje: Unia Chodzież 
2 września 1956 r. 


godz. 19 sierpnia 1956 r. 

16,00 Kolejarz Jarocin — Sparta Jarocin godz. > , , ja. 

16,00 Start Koło — Unia Swarzędz | 17,00 Gwardia Nowy Tomyśl — Unia Chodzież 

16,00 Sparta Szamotuły — Warta II Poznań 17,00 Sparta Bojanowo — Kolejarz II Leszno 

16,00 Sparta Wronki — Górnik Konin 16,00 Kolejarz Piła — Sparta Opalenica 
9,00 Kolejarz Kalisz — Budowlani Kalisz 17,00 Włókniarz Stęszew — Sparta Poznań | 

16,00 Kolejarz Środa — Kolejarz II Poznań 17,00 Kolejarz Kościan — Sparta Oborniki | 

11,00 AZS Poznań — Kolejarz Wągrowiec 
9 września 1956 r. pauzuje: Sparta Grodzisk 

godz. : ; 

11,00 Budowlani Kalisz — Start Koło kóz A, DEO 

p BDO rarocin Ţ WRAZ R 16,80 Unia Chodzież — Sparta Grodzisk 

11,30 Warta II Poznań — Kolejarz Kalisz 16.30 Koleiśrz Kościsa AZS Poznań 

16,00 Unia Swarzędz — Sparta Wronki 16.30 S A © al 5 AWA ORA b , 

11,00 Kolejarz II Poznań — Sparta Szamotuły 1630 Sh A OB i EL M Włókni A nii 

16,00 Górnik Konin — Kolejarz Jarocin parta SN — Włókniarz Stęszew 
í | 16,00 Kolejarz II Leszno — Kolejarz Piła 


16,380 Gwardia Nowy Tomyśl — Sparta Bojanowo 


16 września 1956 r. pauzuje: Kolejarz Wągrowiec 


godz. 
15,80 Górnik Konin — Sparta Jarocin 2 września 1956 r. 
11,00 Budowlani Kalisz — Unia Swarzędz godz. > 
15,380 Start Koło — Kolejarz Kalisz 16,00 Kolejarz Wągrowiec  — Unia Chodzież 
15,80 Kolejarz Środa — Sparta Szamotuły 16,00 Sparta Grodzisk — Kolejarz Kościan 
14,00 Warta II Poznań — Kolejarz II Poznań 11,00 AZS Poznań — Sparta Opalenica 
15,80 Sparta Wronki — Kolejarz Jarocin 16,00 Sparta Oborniki — Kolejarz II Leszno 
s. 11,00 Sparta Poznań — Gwardia Nowy Tomyśl 
23 września 1956 r. 16,00 Sparta Bojanowo — Kolejarz Piła 
godz. pauzuje: Włókniarz Stęszew 
15,80 Sparta Szamotuły — Start Koło 
15,80 Kolejarz Jarocin — Kolejarz Środa 9 września 1956 r. 
11,00 Kolejarz Kalisz — Sparta Wronki godz.. 
11,00 Sparta Jarocin — Warta II Poznań 16,00 Kolejarz Piła — Unia Chodzież 
15,30 Unia Swarzędz — Górnik Konin 11,00 Sparta Poznań — Sparta Bojanowo 
11,30 Kolejarz II Poznań — Budowlani Kalisz 16,00 Gwardia Nowy Tomyśl — Sparta Oborniki 
14,00 Kolejarz II Leszno — AZS Poznań 
30 września 1956 r. 16,00 Sparta Grodzisk — Włókniarz Stęszew 
godz. | 16,00 Kolejarz Kościan — Kolejarz Wągrowiec 
15,00 Kolejarz Środa — Start Koło pauzuje: Sparta Opalenica 
15,00 Budowlani Kalisz — Sparta Jarocin ky 
15,00 Kolejarz Jarocin — Kolejarz Kalisz J 16 wrzesnia 1956 r. | 
15,00 ] — t SZ. 
ho sk aden =g Sa H 15,30 Unia Chodzież r — Kolejarz Kościan || 
15,00 Unia Swarzędz — Kolejarz II Poznań 15,380 Kolejarz Wągrowiec — Włókniarz Stęszew | 
15,30 Sparta Grodzisk — Sparta Opalenica i 
7 października 1956 r. 11,00 AZS Poznań | — Gwardia Nowy Tomyśl | 
godz. 15,30 Sparta Oborniki — Sparta Bojanowo | 
15,00 Kolejarz Kalisz — Kolejarz Środa 15,80 Kolejarz Piła — Sparta Poznań 
15,00 Sparta Jarocin — Unia Swarzędz pauzuje: Kolejarz II Leszno | 
15,00 Start Koło — Sparta Wronki ZE | 
15,00 Sparta Szamotuły — Kolejarz Jarocin * pa e TEE DU. 
11,30 Warta II Poznań — Budowlani Kalisz a 00 Sparta Poznań + Uniakaihdzićż | 
15,00 Górnik Konin — Kolejarz II Poznań 15,80 Sparta Oborniki — Kolejarz Piła 
NY „4. 15,80 Sparta Bojanowo — AZS Poznań | 
SĘ 14 października 1956 r. 15,80 Sparta Grodzisk — Kolejarz II Leszno 
1430 Kolejarz Jarocin  — Start Koła ER Rata Te AW 
11.30 Kolejarz II Poznań — Sparta Jarocin "PANA G dia o T e] 
14,80 Sparta Wronki — Kolejarz Środa pausal Aa rd" akon 
11,00 Kolejarz Kalisz — Sparta Szamotuły 30 września 1956 r. 
14,30 Unia Swarzędz — Warta II Poznań godz. 
14,80 Budowlani Kalisz — Górnik Konin 15.00 Unia Chodzież — Sparta Bojanowo 
15,00 Gwardia Nowy Tomyśl — Kolejarz Piła | 
Grupa II — klasa A f 15,00 Kolejarz II Leszno — Sparta Poznań | 
5 sierpnia 1956 r. 15,00 Sparta Opalenica — Sparta Oborniki 
godz. | j | 11,00 AZS Poznań — Włókniarz Stęszew 
16,80 Unia Chodzież — Kolejarz II Leszno 15,00 Kolejarz Wągrowiec  — Sparta Grodzisk 
17,00 Sparta Opalenica — Gwardia Nowy Tomyśl pauzuje: Kolejarz Kościan 
17,00 Włókniarz Stęszew — Sparta Bojanowo 
17,00 Kolejarz Kościan — Kolejarz Piła 7 października 1956 r. 
17,00 Kolejarz Wagrowiec  — Sparta Poznań godz. 
17,00 Sparta Grodzisk — Sparta Oborniki 15,00 Włókniarz Stęszew — Unia Chodzież 
pauzuje: AZS Poznań 15,00 Kolejarz Kościan — Sparta Opalenica 
15,00 Kolejarz Wągrowiec — Kolejarz II Leszno 
12 sierpnia 1956 r. 15,00 Sparta Grodzisk — Gwardia Nowy Tomyśl 
godz. 15,00 Kolejarz Piła — AZS Poznań 
11,00 AZS Poznań — Sparta Grodzisk 15,00 Sparta Oborniki — Sparta Poznań 


17,00 Sparta Oborniki — Kolejarz Wągrowiec pauzuje: Sparta Bojanowo 


godz. 


14,30 
11,00 
14,30 
14,30 
14,30 
11,00 
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14 pażdziernika 1956 r. 


Unia Chodzież — AZS Poznań 
Sparta Poznań — Sparta Grodzisk 
Kolejarz Piła — Kolejarz Wągrowiec 
Sparta Bojanowo — Kolejarz Kościan 
Gwardia Nowy Tomyśl — Włókniarz Stęszew 
Kolejarz II Leszno — Sparta Opalenica 


pauzuje: Sparta Oborniki 


godz. 


14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
11,00 


21 października 1956 r. 


Sparta Opalenica — Unia Chodzież 
Włókniarz Stęszew — Kolejarz II Leszno 
Kolejarz Kościan — Gwardia Nowy Tomyśl 
Kolejarz Wągrowiec  — Sparta Bojanowo 
Sparta Grodzisk — Kolejarz Piła 

AZS Poznań — Sparta Oborniki 


pauzuje: Sparta Poznań 


godz. 


14,00 
11.00 
14,00 
14,00 
11,00 
14,00 


28 października 1956 r. 


Unia Chodzież — Sparta Oborniki 
Sparta Poznań — AZS Poznań 

Sparta Bojanowo — Sparta Grodzisk 
Gwardia Nowy Tomyśl — Kolejarz Wągrowiec 
Kolejarz II Leszno — Kolejarz Kościan 
Sparta Opalenica — Włókniarz Stęszew 


pauzuje: Kolejarz Piła 
UWAGA: Koła wymienione w terminarzu rozgrywek na 


pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów. 


TERMINARZ 


rozgrywek o mistrzostwo klasy B woj. poznańskiego 


na rok 1956. 


Grupa I — Runda II 


godz. 


17,00 
15,00 
11,00 
15,00 
17,00 
15,00 


godz. 


17,00 
17,00 
15,00 
17,00 
17,00 
15,00 


godz. 


11,00 
17,00 
15,00 
15,00 
13,00 
17,00 


godz. 
16,30 
16,30 
16,30 
14,30 
14,00 
16,30 


godz. 
16,30 


godz. 
11,00 
16,00 


5 sierpnia 1956 r. 


Stal Pleszew — Kolejarz II Kępno 
Włókniarz Kalisz — LZS Odolanów 
Sparta Ostrów — LZS Laski 
Kolejarz II Ostrów — LZS Stawiszyn 
Kolejarz Skalmierzyce — Stal II Kalisz 


Start II Kalisz -— LZS Mroczeń 


12 sierpnia 1956 r. 


LZS Mroczeń -— Sparta Ostrów 

LZS Odolanów -— Kolejarz II Ostrów 
Kolejarz II Kępno -— Start II Kalisz 

LZS Laski -— Kolejarz Skalmierzyce 
LZS Stawiszyn -— Stal Pleszew 

Stal II Kalisz -— Włókniarz Kalisz 


19 sierpnia 1956 r. 


Sparta Ostrów — Kolejarz II Kępno 
Stal Pleszew — LZS Odolanów 
Włókniarz Kalisz — LZS Laski 

Start II Kalisz — LZS Stawiszyn 
Stal II Kalisz — Kolejarz II Ostrów 
Kolejarz Skalmierzyce — LZS Mroczeń 


26 sierpnia 1956 r. 


LZS Stawiszyn — Sparta Ostrów 


LZS Laski — Kolejarz II Ostrów 
LZS Odolanów — Stal II Kalisz 
Kolejarz II Kępno — Kolejarz Skalmierzyce 
Stal II Kalisz — Stal Pleszew 


LZS Mroczeń — Włókniarz Kalisz 
1 września 1956 r. 
Start II Kalisz — Stal II Kalisz 


2 września 1956 r. 


— Kolejarz II Kępno 
— LZS Odolanów 


Włókniarz Kalisz 
Sparta Ostrów 


16,00 Stal Pleszew — LZS Laski 
16,00 Kolejarz Skalmierzyce — LZS Stawiszyn 
11,00 Kolejarz II Ostrów — LZS Mroczeń 

9 września 1956 r. 
godz. 
14,00 Stal II Kalisz — Sparta Ostrów 
14,00 Kolejarz II Kępno — Kolejarz II Ostrów 
16,00 LZS Laski — Start II Kalisz 
16,00 LZS Odolanów — Kolejarz Skalmierzyce 
16,00 LZS Mroczeń — Stal Pleszew 
16,00 LZS Stawiszyn — Włókniarz Kalisz 

16 września 1956 r. 
godz. 
15,80 LZS Stawiszyn — Kolejarz II Kępno 
13,45 Stal II Kalisz — LZS Odolanów 
11,00 Sparta Ostrów — Start II Kalisz 
13,45 Kolejarz II Ostrów — Stal Pleszew 
15,80 LZS Laski — LZS Mroczeń 
15,30 Kolejarz Skalmierzyce — Włókniarz Kalisz 

23 września 1956 r. 
godz. 
13,45 Start II Kalisz — Kolejarz Skalmierzyce 
15,80 Stal Pleszew — Sparta Ostrów 
15,00 Włókniarz Kalisz — Kolejarz II Ostrów 
13,45 Kolejarz II Kępno — LZS Laski 
15,80 LZS Odolanów — LZS Stawiszyn 
15,80 LZS Mroczeń — Stal II Kalisz 

30 września 1956 r. 
godz. 
9,00 Włókniarz Kalisz — Start II Kalisz 
11,00 Kolejarz II Ostrów — Sparta Ostrów 
11,00 Stal II Kalisz — Kolejarz II Kępno 
15,00 Kolejarz Skalmierzyce — Stal Pleszew 
15,00 LZS Stawiszyn — LZS Laski 
15,00 LZS Odolanów — LZS Mroczeń 

7 pazdziernika 1956 r. 
godz. 
11,00 Start II Kalisz — Kolejarz II Ostrów 
15,00 Kolejarz II Kępno — LZS Odolanów 
15,00 Sparta Ostrów — Kolejarz Skalmierzyce 
15,00 Stal Pleszew — Włókniarz Kalisz 
15,00 LZS Laski — Stal II Kalisz 
15,00 LZS Stawiszyn — LZS Mroczeń 
14 października 1956 r. 

godz. 
11,00 Włókniarz Kalisz — Sparta Ostrów 
14,30 LZS Mroczeń — Kolejarz II Kępno 
14,30 Kolejarz Skalmierzyce — Kolejarz II Ostrów 
14,80 Stal Pleszew — Start II Kalisz 
14,30 LZS Odolanów — LZS Laski 
13,00 Stal II Kalisz — LZS Stawiszyn 
Grupa II 

5 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Kolejarz Krotoszyn — Kolejarz II Jarocin 
17,00 Górnik II Konin — Stella II Gniezno 
17,00 Kolejarz Gniezno — Start Konin 
11,00 Sparta II Jarocin — LZS Witkowo 
17,00 Sparta Września — Włókniarz Turek 
17,00 Kolejarz Turek — Stal Września 

12 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Stal Września — Kolejarz Gniezno 
15,00 Stella II Gniezno — Sparta II Jarocin 
11,00 Kolejarz II Jarocin — Kolejarz Turek 
11,00 Start Konin — Sparta Września 
17,00 LZS Witkowo — Kolejarz Krotoszyn 
17,00 Włókniarz Turek — Górnik II Konin 

19 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Kolejarz Gniezno — Kolejarz II Jarocin 
17.00 Kolejarz Krotoszyn — Stella II Gniezno 
17,00 Górnik II Konin — Start Konin 


17.00 LZS Poniec — 
"17,00 LZS Krobia — 
9,00 Gwardia II Poznań — 


LZS Witkowo 
Włókniarz Turek 
Stal Września 


Kolejarz Gniezno 
Sparta II Jarocin 
Kolejarz Turek 
Sparta Września 
Kolejarz Krotoszyn 
Górnik II Konin 


Kolejarz II Jarocin 
Stella II Gniezno 
Start Konin 

LZS Witkowo 
Włókniarz Turek 
Stal Września 


Kolejarz Gniezno 
Sparta II Jarocin 
Kolejarz Turek 
Sparta Września 
Kolejarz Krotoszyn 
Górnik II Konin 


Kolejarz II Jarocin 
Stella II Gniezno 
Kolejarz Turek 
Kolejarz Krotoszyn 
Stal Września 
Górnik II Konin 


Kolejarz Gniezno 
Sparta II Jarocin 
Sparta Września 
Start Konin 

LZS Witkowo 
Włókniarz Turek 


Kolejarz Gniezno 
Kolejarz II Jarocin 
Kolejarz Turek 
Kolejarz Krotoszyn 
Start Konin 

Stal Września 


Sparta II Jarocin 
Stella II Gniezno 
Sparta Września 
Górnik II Konin 

Włókniarz Turek 
Stal Września 


Górnik II Konin 
Kolejarz II Jarocin 
Sparta II Jarocin 
Kolejarz Turek 
Start Konin 

LZS Witkowo 


4 
17,00 Kolejarz Turek — 
11,00 Sparta II Jarocin — 
11,00 Sparta Września — 

26 sierpnia 1956 r. 
godz. 
16,30 LZS Witkowo — 
11,00 Start Konin — 
14,45 Stella II Gniezno — 
11,00 Kolejarz II Jarocin — 
16,30 Włókniarz Turek — 
16,30 Stal Września — 

2 września 1956 r. 
godz. 
16,00 Górnik II Konin — 
11,00 Kolejarz Gniezno — 
16,00 Kolejarz Krotoszyn © — 
16,00 Sparta Września — 
16,00 Kolejarz Turek — 
11,00 Sparta II Jarocin — 

9 września 1956 r. 
godz. 
16,00 Włókniarz Turek — 
11,00 Kolejarz II Jarocin — 
11,00 Start Konin — 
14,00 Stella II Gniezno — 
16,00 Stal Września — 
16,00 LZS Witkowo — 

16 września 1956 r. 
godz. 
15,80 LZS Witkowo — 
15,80 Włókniarz Turek — 
11,00 Kolejarz Gniezno — 
15,80 Sparta II Jarocin — 
11,00 Start Konin — 
15,80 Sparta Września — 

23 września 1956 r. 
godz. 
15,30 Kolejarz Krotoszyn — 
15,80 Górnik II Konin — 
15,80 Kolejarz Turek — 
13,45 Kolejarz II Jarocin — 
15,80 Stella II Gniezno — 
15,80 Stal Września — 

30 września 1956 r. 
godz. 
11,00 Sparta II Jarocin — 
15,00 Włókniarz Turek — 
13,00 Górnik II Konin — 
15,00 Sparta Września — 
15,00 LZS Witkowo — 
15,00 Stella II Gniezno — 

7 października 1956 r. 
godz. 
15,00 Kolejarz Turek — 
11,00 Kolejarz II Jarocin — 
15,00 Kolejarz Gniezno — 
15,00 Kolejarz Krotoszyn — 
11,00 Start Konin — 
15,00 LZS Witkowo = 
14 października 1956 r. 

godz. 
14,30 Kolejarz Gniezno — 
14,30 Stal Września — 
11,00 Sparta Września — 
14,380 Kolejarz Krotoszyn — 
14,30 Stella II Gniezno — 
14,30 Włókniarz Turek — 
Grupa III 

5 sierpnia 1956 r. 
godz. 


Kolejarz Gostyń 
Sparta Miejska Górka 
Start Poznań 


15,00 
17,00 
17,00 


godz. 


17,00 
17,00 
17,00 
11,00 
17,00 
17,00 


godz. 
17,00 
17,00 
17,00 
17,00 
17,00 
17,00 


godz. 
16,30 
11,00 


"16,30 


16,30 
11.00 
16,30 


godz. 


16,00 

9,00 
16,00 
16,00 
11,00 
11,00 


godz. 
11,00 
16,00 
11,00 
16,00 
16,00 
16,00 


godz. 
15,30 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
15,30 


godz. 


15,30 
15,30 
11,00 
15,30 
15,80 
15,30 


godz. 
15,00 
11,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 


godz. 


11,00 
14.30 
11,00 
14,30 
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Kolejarz II Rawicz — 
Kolejarz Kobylin — 
Stal F.M.Z. Poznań — 


Budowlani Śmigiel 
Unia II Stomil 
Sparta Góra Śląska 


12 sierpnia 1956 r. 


Sparta Góra Śląska — 
Sparta Miejska Górka — 
Kolejarz Gostyń = 
Start Poznań = 
Budowlani Śmigiel —— 
Unia II Stomil — 


Gwardia II Poznań 
Kolejarz II Rawicz 
Stal F.M.Z. Poznań 
Kolejarz Kobylin 
LZS Poniec 

LZS Krobia 


19 sierpnia 1956 r. 


Gwardia II Poznań — 
LZS Poniec — 
LZS Krobia — 
Stal F.M.Z. Poznań za 
Kolejarz II Rawicz — 
Kolejarz Kobylin — 


Kolejarz Gostyń 
Sparta Miejska Górka 
Start Poznań 
Budowlani Śmigiel 
Unia II Stomil 
Sparta Góra Śląska 


26 sierpnia 1956 r. 


Budowlani Śmigiel — 
Start Poznań dis 
Sparta Miejska Górka — 
Kolejarz Gostyń — 
Unia II Stomil _ 
Sparta Góra Śląska — 


Gwardia II Poznań 
Kolejarz II Rawicz 
Stal F.M.Z. Poznań 
Kolejarz Kobylin 
LZS Poniec 

LZS Krobia 


2 września 1956 r. 


LZS Krobia sza 
Gwardia II Poznań — 
LZS Poniec — 
Kolejarz Kobylin — 
Stal F.M.Z. Poznań — 
Kolejarz II Rawicz — 


Kolejarz Gostyń 
Sparta Miejska Górka 
Start Poznań 
Budowlani Śmigiel 
Unia II Stomil 
Sparta Góra Śląska 


9 września 1956 r. 


Unia II Stomil — 
Kolejarz Gostyń — 
Start Poznań _ 
Sparta Miejska Górka — 
Sparta Góra Sląska — 
Budowlani Śmigiel — 


Gwardia II Poznań 
Kolejarz II Rawicz 
Stal F.M.Z. Poznań 
Kolejarz Kobylin 
LZS Poniec 

LZS Krobia 


16 września 1956 r. 


Budowlani Śmigiel — 
Unia II Stomil — 
Gwardia II Poznań — 
Kolejarz II Rawicz — 
Start Poznań — 
Kolejarz Kobylin — 


Kolejarz Gostyń 
Sparta Miejska Górka 
Stal F.M.Z. Poznań 
LZS Poniec 

Sparta Góra Ślaska 
LZS Krobia 


23 września 1956 r. 


LZS Poniec — 
LZS Krobia — 
Stal F.M.Z. Poznań = 
Kolejarz Gostyń — 
Sparta Miejska Górka — 
Sparta Góra Śląska = 


Gwardia II Poznań 
Kolejarz II Rawicz 
Kolejarz Kobylin 
Start Poznań 
Budowlani Śmigiel 
Unia II Stomil 


30 września 1956 r. 


Kolejarz II Rawicz — 
Unia II Stomil — 
LZS Krobia — 
Kolejarz Kobylin — 
Budowlani Śmigiel — 
Sparta Miejska Górka — 


7 października 


Stal F.M.Z. Poznań Że 
Kolejarz Gostyń a 
Gwardia II Poznań = 
LZS Poniec — 


Gwardia II Poznań 
Kolejarz Gostyń 
Stal F.M.Z. Poznań 
LZS Poniec 

Start Poznań 
Sparta Góra Śląska 


1956 r. 


Kolejarz II Rawicz 
Sparta Miejska Górka 
Kolejarz Kobylin 
LZS Krobia 
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| ~ 


11,00 Start Poznań — Unia II Stomil 11,00 Sparta Goplana — Sparta II Szamotuły 
14,30 Budowlani Śmigiel — Sparta Góra Śląska 15,00 Start Pobiedziska — Sparta Śrem 
| 15,00 LZS Kostrzyn — Kolejarz Czempin 
14 października 1956 r. i 
| godz. 7 października 1956 r. 
| 14,30 LZS Krobia — Gwardia II Poznań godz. 
14,30 Sparta Góra Śląska — Kolejarz Gostyń 11,00 Włókniarz Poznań — Kolejarz III Poznań 
| 14,30 Kolejarz Kobylin — Kolejarz II Rawicz 15,00 LZS Murowana Goślina — LZS Kostrzyn 
14,30 LZS Poniec — Stal F.M.Z. Poznań 15,00 LZS Lubosz Stary — Sparta Goplana 
14,30 Sparta Miejska Górka — Start Poznań 15,00 Sparta Śrem — Stal K 6 Poznań 
| 11,00 Unia II Stomil — Budowlani Śmigiel 15,00 Start Pobiedziska — Kolejarz Czempin 
Grupa IV 14 października 1956 r. 
| 5 sierpnia 1956 r. godz. 
| godz. 14,30 Kolejrz Czempin — LZS Murowana Goślina 
15,00 Sparta II Szamotuły — LZS Murowana Goślina 14,30 Sparta Goplana — Kolejarz III Poznań 
| 17,00 LZS Lubosz Stary <— Sparta Śrem 11,00 Sparta II Szamotuły  — Włókniarz Poznań 
11,00 Kolejarz III Poznań — Start Pobiedziska 14,30 LZS Kostrzyn — Sparta Śrem 
| 11,00 Sparta Goplana — Stal K 6 Poznań 14,380 Stal K 6 Poznań — Start Pobiedziska 


11,00 Włókniarz Poznań Kolejarz Czemin 
| Uwagi: Start Pniewy wycofany z dalszych rozgrywek, 
12 sierpnia 1956 r. 


godz. Grupa V 
| 17,00 Kolejarz Czempin — LZS Lubosz Stary 5 sierpnia 1956 r. 
| 17,00 LZS Kostrzyn — Kolejarz III Poznań godz. | 
17,00 LZS Murowana Goślina — Włókniarz Poznań 17,00 Sparta Międzychód — Stal II Pomet 
17,00 Sparta Śrem — Sparta Goplana "16,30 Sparta Wolsztyn — LZS Bukowiec 
17,00 Start Pobiedziska — Sparta II Szamotuły 11,00 Stal Zabikowo — Kolejarz Fabianowo 
17,00 Kolejarz Buk — Kolejarz Wolsztyn 
19 sierpnia 1956 r. 17,00 Włókniarz Zbąszyń — Warta III Poznań 
| godz. pauzuje: Unia I Stomil 
| 17,00 LZS Lubosz Stary — LZS Murowana Goślina 
15,00 Sparta II Szamotuły  — LZS Kostrzyn 12 sierpnia 1956 r. 
| 11,00 Włókniarz Poznań — Start Pobiedziska godz. 
| 11,00 Kolejarz III Poznań — Stal K 6 Poznań 17,00 LZS Bukowiec — Kolejarz Buk 
11,00 Sparta Goplana — Kolejarz Czempin 9,00 Stal II Pomet — Unia I Stomil 
17,00 Kolejarz Fabianowo — Włókniarz Zbąszyń 
26 sierpnia 1956 r. 16,30 Kolejarz Wolsztyn — Sparta Międzychód 
godz. 14,00 Warta III Poznań — Sparta Wolsztyn 
17,00 Start Pobiedziska — LZS Lubosz Stary pauzuje: Stal Żabikowo 
| 17,00 Sparta Śrem — Kolejarz II Poznań 
17,00 LZS Kostrzyn — Włókniarz Poznań 19 sierpnia 1956 r. 
17,00 LZS Murowana Goślina — Sparta Goplana godz. 
17,00 Stal K 6 Poznań — Sparta II Szamotuły 11,00 Stal Żabikowo — Stal II Pomet 
17,00 Kolejarz Czempin — Start Pniewy 15,80 Sparta Międzychód — LZS Bukowiec 
16,30 Sparta Wolsztyn — Kolejarz Fabianowo 
i 2 września 1956 r. 11,00 Unia I Stomil — Kolejarz Wolsztyn 
| godz. 17,00 Kolejarz Buk — Warta III Poznań 
| 16,00 Start Pniewy — LZS Murowana Goślina pauzuje: Włókniarz Zbąszyń j 
i 16,00 LZS Lubosz Stary — LZS Kostrzyn | 
| 11,00 Sparta II Szamotuły  — Sparta Śrem 26 sierpnia 1956 r. 
16,00 Sparta Goplana — Start Pobiedziska godz. 
11,00 Włókniarz Poznań — Stal K 6 Poznań 16,00 Kolejarz Wolsztyn — Stal Żabikowo 
11,00 Kolejarz III Poznań — Kolejarz Czemin 17,00 Kolejarz Fabianowo — Kolejarz Buk 
| 17,00 LZS Bukowiec — Unia I Stomil 
9 września 1956 r. 11,00 Stal II Pomet — Włókniarz Zbąszyń 
godz. 14,00 Warta III Poznań — Sparta Międzychód 
16,00 Stal K 6 Poznań — LZS Lubosz Stary pauzuje: Sparta Wolsztyn 
16,00 LZS Murowana Goślina — Kolejarz III Poznań 
16,00 Sparta Śrem — Włókniarz Poznań 2 ©rześnłariO56GŁF. 
16.00 LZS Kostrzyn — Sparta Goplana godz. 
16,00 Kolejarz Czempin — Sparta II Szamotuły 16,00 Sparta Wolsztyn — Stal II Pomet 
= 16,00 Stal Żabikowo — LZS Bukowiec 
m 16 września 1956 r. 15,80 Sparta Międzychód — Kolejarz Fabianowo 
goaz. Ókni € — Kolejarz Wolszt 
15,80 Start Pobiedziska — LZS Murowana Goślina am an: wc m Gh ad PARA 
15,30 Stal K 6 Poznań — LZS Kostrzyn pauzuje: Kolejarz Buk 
15,80 LZS Lubosz Stary — Włókniarz Poznań j 
11,00 Kolejarz III Poznań — Sparta II Szamotuły ns 
15,30 Sparta Śrem ' — Kolejarz Czempin ża? „odl 
rni 14,00 Warta III Poznań — Stal Żabikowo 
A: 23 września 1956 r. 11.00 Stal II io: RE Korpi m 
Á 16,0 olejarz Fabianowo  — Unia omi 
"io ARE II Szamotuły LZS Lubosz Stary 16,00 LZS BiTA — Włókniarz Zbąszyń 
r ókniarz Poznań — Sparta Goplana 1530 Kolei Wolszt GHarta" WSTSZE 
15,30 LZS Murowana Goślina — Sparta Śrem E ANONSE, EE pady: = 
15,30 LZS Kostrzyn — Start Pobiedziska A RA ŻE 0 
: | A EE 
15,30 Kolejarz Czempin — Stal K 6 Poznań 16 września 1956 r. 
30 września 1956 r. godz. | 
godz. 15,80 Kolejarz Wolsztyn — Stal II Pomet 
11,00 Kolejarz III Poznań — LZS Lubosz Stary 16,00 Warta III Poznań — LZS Bukowiec 


15,00 Stal K 6 Poznań — LZS Murowana Goślina 11,00 Stal Żabikowo —- Unia I Stomil 
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15,80 Kolejarz Buk — Sparta Międzychód 
15,80 Włókniarz Zbąszyń — Sparta Wolsztyn 
pauzuje: Kolejarz Fabianowo 


23 września 1956 r. 
godz. 
15,80 Sparta Międzychód — Stal żabikowo 
15,80 Sparta Wolsztyn — Kolejarz Buk 
15,80 Unia I Stomil — Włókniarz Zbąszyń 
9,00 Stal II Pomet — Kolejarz Fabianowo 
15,80 LZS Bukowiec — Kolejarz Wolsztyn 
pauzuje: Warta III Poznań 


30 września 1956 r. 


godz. 

15,00 Kolejarz Buk — Stal Żabikowo 
11,00 Warta III Poznań — Stal II Pomet 

15,00 Sparta Wolsztyn — Unia I Stomil 

15,00 Włókniarz Zbąszyń — Sparta Międzychód 
15,00 Kolejarz Wolsztyn — Kolejarz Fabianowo 


pauzuje: LZS Bukowiec 


7 października 1956 r. 


godz. 

15,00 Unia I Stomil — Kolejarz Buk 

11,00 Stal II Pomet — LZS Bukowiec 
15,00 Stal Żabikowo — Włókniarz Zbąszyń 
15,00 Sparta Międzychód — Sparta Wolsztyn 
15,00 Kolejarz Fabianowo — Warta III Poznań 


pauzuje: Kolejarz Wolsztyn 


14 października 1956 r. 


godz. 
14,380 Sparta Wolsztyn — Stal Żabikowo 
14,30 Włókniarz Zbąszyń — Kolejarz Buk 
14,80 Sparta Międzychód — Unia I Stomil 
14,30 LZS Bukowiec — Kolejarz Fabianowo 
14,00 Warta III Poznań — Kolejarz Wolsztyn 
pauzuje: Stal II Pomet 
Grupa VI 
5 sierpnia 1956 r. 
godz. 
"17,00 Sparta II Oborniki — Sparta II Wronki 
17,00 Kolejarz II Piła — Gwardia Piła 
17,00 LZS Margonin — Kolejarz Krzyż 
17,00 Sparta Trzcianka — Kolejarz Czarnków 
17,00 LZS Obrzycko — Sparta Rogoźno 
17,00 Kolejarz Rogoźno — Unia II Chodzież 
12 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 Unia II Chodzież — LZS Margonin 
11,00 Gwardia Piła — Sparta Trzcianka 
17,00 Sparta II Wronki — Kolejarz Rogoźno 
17,00 Kolejarz Krzyż — LZS Obrzycke 
17,00 Kolejarz Czarnków — Sparta II Oborniki 
17,00 Sparta Rogoźno — Kolejarz II Piła 
19 sierpnia 1956 r. 
godz. 
17,00 LZS Margonin — Sparta II Wronki 
17,00 Sparta II Oborniki — Gwardia Piła 
14,00 Kolejarz II Piła — Kolejarz Krzyż 
17,00 Kolejarz Rogoźno — Kolejarz Czarnków 
17,00 Sparta Trzcianka — Sparta Rogoźno 
17,00 LZS Obrzycko — Unia II Chodzież 
26 sierpnia 1956 r. 
godz. l 
16,80 Kolejarz Czarnków — LZS Margonin 
16,30 Kolejarz Krzyż — Sparta Trzcianka 
1600 Gwardia Piła — Kolejarz Rogoźno 
16,00 Sparta II Wronki — LZS Obrzycko 
16,00 Sparta Rogoźno — Sparta II Oborniki 
14,45 Unia II Chodzież — Kolejarz II Piła 
2 września 1956 r. 
godz. 
15,80 Kolejarz II Piła — Sparta II Wronki 
15,80 LZS Margonin — Gwardia Piła 
14,00 Sparta II Oborniki — Kolejarz Krzyż 
16,00 LZS Obrzycko — Kolejarz Czarnków 


16,00 Kolejarz Rogoźno 
16,00 Sparta Trzcianka 


— Sparta Rogoźno 
— Unia II Chodzież 


9 września 1956 r. 


godz. 
16,00 Sparta Rogoźno — LZS Margonin 
16,00 Sparta II Wronki — Sparta Trzcianka 
15,80 Kolejarz Krzyż — Kolejarz Rogoźno 
11,00 Gwardia Piła — LZS Obrzycko 
16,00 Unia II Chodzież — Sparta II Oborniki 
16,00 Kolejarz Czarnków — Kolejarz II Piła 
16 września 1956 r. 
godz. | 
15,80 Kolejarz Czarnków — Sparta II Wronki 
15,30 Sparta Rogoźno — Gwardia Piła 
15,80 LZS Margonin — Kolejarz Rogoźno 
15,80 Sparta Trzcianka — Sparta II Oborniki 
15,80 Kolejarz Krzyż — Unia II Chodzież 
15,80 LZS Obrzycko — Kolejarz Piła 
23 września 1956 r. 
godz. 
13,45 Sparta II Oborniki — LZS Margonin 
15,80 Kolejarz II Piła — Sparta Trzcianka 
15,80 Kolejarz Rogoźno — LZS Obrzycko 
13,45 Sparta II Wronki — Kolejarz Krzyż 
15,80 Gwardia Piła — Kolejarz Czarnków 
15,80 Unia II Chodzież — Sparta Rogoźno 
30 września 1956 r. 
godz. 
15,00 Sparta Trzcianka — LZS Margonin 
15,00 Sparta Rogoźno — Sparta II Wronki 
15,00 Kolejarz II Piła — Kolejarz Rogoźno 
15,00 LZS Obrzycko — Sparta II Oborniki 
15,00 Kolejarz Czarnków — Kolejarz Krzyż 
11,00 Gwardia Piła — Unia II Chodzież 
7 października 1956 r. 
godz. 
15,00 Kolejarz Rogoźno — Sparta Trzcianka 


15,00 Sparta II Wronki z 
15,00 LZS Margonin — 
11,00 Sparta II Oborniki — 


Gwardia Piła 
LZS Obrzycko 
Kolejarz II Piła 


15,00 Kolejarz Krzyż — Sparta Rogoźno 

15,00 Kolejarz Czarnków — Unia II Chodzież 
14 października 1956 r. 

godz. 

12,45 Kolejarz II Piła — LZS Margonin 

12,45 Unia II Chodzież — Sparta II Wronki 

14,30 LZS Obrzycko — Sparta Trzcianka 

14,30 Sparta II Oborniki — Kolejarz Rogoźno 

11,00 Gwardia Piła — Kolejarz Krzyż 

14,30 Sparta Rogoźno — Kolejarz Czarnków 


Uwagi: Koła wymienione w terminarzu rozgrywek na 
„pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów. 
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KOMUNIKAT Nr 12/56 
Komisji Sportowej S. P., N. 
1. Terminarz II. kolejki rozgrywek mistrzowskich. 


W niniejszym Biuletynie Sportowym ogłaszamy termi- 
narz II. kolejki mistrzowskich spotkań Poznańskiej Ligi 
Wojewódzkiej, klasy A i B, które rozpoczynają się z dniem 
5 sierpnia rb. Zainteresowane koła sportowe winny termi- 
narz przeanalizować i wszelkie zauważone usterki nam na- 
tychmiast sygnalizować. 

Jednocześnie nadmieniamy, że Komisja Sportowa SPN. 
nie będzie uwzelędniać żadnych wniosków o przesunięcie 
spotkań, z uwagi na brak wolnych terminów. 

W oparciu o ogłoszony terminarz klas wyższych, Pod- 
okręgi rozpracują terminarz rozgrywek kl. C, po czym po- 
szczególne KKF-y, prowadzące rozgrywki kl. D, terminarz 
tejże klasy. 

Zaznaczamy, że w przypadku zbieżności terminów (go- 
dzina, boisko), pierwszeństwo w rozegraniu spotkania mi- 
strzowskiego, ma każdorazowo drużyna klasy wyższej. 
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2. Dotyczy nierozegranych spotkań w dniu 1. 7. rb, 

Komisja Sportowa SPN. podaje do wiążącej wiadomości, 
że wszystkie spotkania mistrzowskie I. kolejki, wyzna- 
czone na dzień 1. 7, rb. i w tym terminie nie rozegrane 
z przyczyn niezależnych od SPN., odbędą się dnia 29. 7. rb., 
przy czym bez zmian pozostaje godzina i gospodarz za- 
wodów. 


3. Udział drużyn juniorów w rozgrywkach mistrzowskich. 

Na podstawie posiadanych danych stwierdzamy słaby 
udział drużyn juniorów w rozgrywkach mistrzowskich w 
poszczególnych Podokręgach. Odnosi się to szczególnie 
do licznych kół z terenu, które, jak z powyższego należy 
przypuszczać, zaniedbały w poważnym stopniu pracę szko- 
leniową z juniorami. Z tej przyczyny niektóre Podokręgi 
nie będa reprezentowane w rozgrywkach eliminacyjnych 
o wejście do Poznańskiej Ligi Juniorów. Objaw ten jest 
niepokojący i musi ulec radykalnej zmianie już z chwilą 
rozpoczęcia rozgrywek juniorów I. rzutu, sezonu 1956/57. 

Apelujemy wiec do zainteresowanych kół sportowych 
o zrewidowanie swego dotychczasowego postępowania w 
stosunku do juniorów, o roztoczenie nad nimi właściwej 
opieki a przede wszystkim o zobowiązanie pracujących 
w kole instruktorów do rozpoczęcia planowej pracy szko- 
leniowej. Należy bowiem pamiętać, że drużyny seniorów, 
nie posiadające silnego zaplecza w drużynach juniorów, 
są skazane na wegetację. 


4. Zgłoszenie drużyn juniorów, 

Dla celów ewidencyjnych Komisji Sportowej SPN., wszy- 
stkie koła sportowe naszego Okręgu podadzą ilość drużyn 
juniorów, które zgłoszą do rozgrywek mistrzowskich rundy 
jesiennej 1956/57. Dane te winny wpłynąć do nas w osta- 
tecznym terminie do dnia 16. 8. 1956. 

Powyższe dotyczy również tych kół, które, zgodnie z re- 
gulaminem, zobowiązane sa do wystawienia drużyn junio- 
rów lub trampkarzy. Tych ostatnich należy również po- 
dać. 

Koła podadzą zgłoszenie drużyn wg następującego sche- 
matu: 

1. nazwa koła i siedziba 
2. przynależność do klasy (I, lub II. Liga, P. L. W., kl. 
A, B, ©) 
3. czy posiada trenera czy instruktora 
4. koło wystawi drużyny: 
a) zaliczoną do Pozn. Ligi Juniorów 
b) w Klasie Juniorów (ile), 
c) w Klasie Trampkarzy (ile). 


Zwracamy uwagę, że meldunki negatywne również obo- 
wiązują. 


5. Roczniki uprawnione do gry w druż. juniorów. 

Do juniorów w roku 1956 (I. kolejka — jesienna — 
mistrzostw) zalicza się zawodników rocznika 1938, 1989, 
1940 oraz 1941, o ile ma ukończonych 15 lat. 


6. Dla zmieniających przynależność organizacyjną. 

Zawodnicy, którzy brali udział w mistrzostwach nasze- 
go województwa w obecnym sezonie, nie mogą brać udziału 
w zawodach w innym kole. 

Powyższe dotyczy juniorów o tyle, o ile zawodnik, po 
rozegraniu chociażby jednego spotkania mistrzowskiego 
kolejki jesienej rb., chciałby zmienić barwy organizacyjne. 

Natomiast zawodnicy, przechodzący z innych województw 
względnie Okręgu, gdzie brali udział w grach mistrzow- 
skich, będą uprawnieni do gry po dwóch miesiącach, licząc 
od daty potwierdzenia, 


7. Tabela rozgrywek o mistrzostwo PLJ. na rok 1955/56. 


Grupa I. gier stos. pkt. stos. bram. 
1. Kolejarz Środa 10 14:6 2521 
2. Stal-Prosna Kalisz 10 13:7 19:8 
3. Start Kalisz 10 12:8 26:10 
4. Kolejarz Kępno 10 9:11 19:22 
5. Górnik Konin 10 7:13 15:27 
6. Sparta Krotoszyn 10 5:15 9:25 

Grupa II. 
1. Stal-Warta Poznań 10 16:4 21:10 
2. Sparta Śrem 10 14:6 30:24 
3. Sparta Poznań 10 12:8 20:21 
4. Zryw Września 10 10:10 16:17 
5. Stal-Pomet Poznań 10 6:14 12:26 
6. Sparta Gniezno 10 2:18 12:34 


1 
Grupa III. 

1. Kolejarz Poznań 8 20:4 27:8 

2. Gwardia Poznań 8 12:4 20:11 

3. Kolejarz Piła 8 9:7 17:18 

4. Kolejarz Leszno 8 4:12 12:24 

5. Budowlani Poznań 8 3:18! ' 10:24 

6. Budowlani Śmigiel — wycofani z rozgrywek. 

7. Kolejarz Fabianowo — wycofany z rozgrywek. 


Spadają do Klasy Juniorów: 

z grupy I: Górnik Konin oraz Sparta Krotoszyn 

z grupy II: Stal-Pomet Poznań oraz Sparta Gniezno 

z grupy III: Budowlani Śmigiel oraz Kolejarz Fabia- 

nowo, 

Na podstawie rozgrywek finałowych tytuł Mistrza PLJ. 
na rok 1955/56 zdobyła drużyna KS. Kolejarz 10/1, Poznań, 
vice-Mistrzem została drużyna KS. Stal-Warta Poznań, 


8. Kary zawodników. 


zaw. Matczak Zdzisław, Kolejarz Ostrów, 2 miesiące 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. p, za kopnięcie prze- 
ciwnika przy piłce na zawodach w dniach 24. 6. rb. 
Czas kary od 25. 6. — 24. 8. rb. włącznie. 

zaw, Urbański Edmund, Kolejarz Ostrów, ostrzeżenie z 
$ 6, pkt. 1, lit. g, za niesportowe zachowanie się na 
zawodach w dniu 24. 6. rb. 

zaw. Rozwadowski Jan, Gwardia Poznań, ostrzeżenie 
z $6, pkt. 1, lit. g, za krytykowanie orzeczeń sędzie- 
go na zawodach w dniu 17. 6. rb. 

zaw. Klimecki Tadeusz, Budowlani Poznań, 2 tygodnie 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. g, za niesportowe za- 
chowanie się na zawodach w dniu 17, 6. rb, Czas kary 
od 2. 7. — 15. 7. rb. włącznie. 

zaw. Łabicki Jan, Kolejarz Jarocin, 6 tygodni dyskwa- 
lifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. g oraz k, za krytykowanie 
orzeczeń sędziego i pogróżki w stosunku do sędziego 
na zawodach w dniu 10. 6. rb. Czas kary od 11. 6. — 
22. 7. rb włącznie © 

zaw. Szrama Stanisław, Budowlani Poznań, naganą z $6, 
pkt. 1, lit. g, za niesportowe zachowanie się na zawo- 
dach w dniu 17. 6. rb. 

zaw. Szczepański Marian, Budowlani Poznań, 2 miesiące 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. m, za niebezpieczną 
grę na zawodach w dniu 17, 6. rb, Czas kary od 
2. 7. — 1. 9. rb. włącznie. 

zaw. Szafczyk Zdzisław, Stal-FMżŻż. Poznań, 6 miesięcy 
dyskwalifikacji z § 6, pkt. 1, lit. k oraz r, za kopnię- 
cie przeciwnika bez piłki i obrazę sędziego na zawo- 
dach w dniu 10. 6. rb. Czas kary od 11. 6, — 10. 12, 
rb. włącznie. 

zaw. Lisiecki Alojzy, Kolejarz Rawicz, 1 miesiąc dyskwa- 
lifikacji z § 6, pkt. 1, lit, n, za wsiady 2-ma nogami 
na przeciwnika na zawodach w dniu 17. 6. rb. Czas 
kary od 18. 6. — 17, 7. rb, włącznie. 

zaw. Czechlewski Henryk, Gwardia Piła, 4 tygodnie 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. k, za pogróżki w sto- 
sunku do innych zawodników na zawodach w dniu 
3. 6. rb. Czas kary od 4. 6. — 1. 7. rb. włącznie. 

zaw, Chęciński Jan, Unia Swarzędz, 3 miesiące dyskwa- 
lifikacji z $ 6, pkt. 1, lit, r, za rozmyślne kopnięcie 
przeciwnika bez piłki na zawodach w dniu 24. 6. rb. 
Czas kary od 25. 6. — 24. 9. rb. włącznie. 

zaw, Kołtuniewski Mieczysław, Stal Pleszew, 2 miesiące 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. p, za kopnięcie prze- 
ciwnika przy piłce na zawodach w dniu 17. 6. rb. 
Czas kary od 18, 6. — 17. 8. rb. włącznie. 

zaw. Borucki Bronisław, Unia-Stomil, ostrzeżenie z $ 6, 
pkt. 1, lit. g, za krytykowanie orzeczeń sędziego na 
zawodach w dniu 17. 6. rb. 

zaw. Kaseja Kazimierz, Stal-Pleszew, 2 tygodnie dyskwa- 
lifikację z $ 6, pkt. 1, lit. g, za krytykowanie orzeczeń 
sędziego na zawodach w dniu 10. 6. rb. Czas kary 
od 11. — 24. 6. rb. włącznie. | 

zaw. Soberski Maksymilian, Kolejarz Gniezno, naganą 
z $ 6, pkt. 1, lit. g, za krytykowanie orzeczeń sędzie- 
go na zawodach w dniu 24. 6. rb. 

zaw. Janicki Zdzisław, Sparta Śrem, 6 miesięcy dyskwali- 
fikacji z $ 6, pkt, 1, lit. t, za uderzenie ręką w twarz 
przeciwnika na zawodach w dniu 17. 6. rb. Czas kary 
od 18. 6. — 17. 12. rb. włącznie. 

zaw. Kaźmierczak Jan, Kolejarz Czempin, 2 miesiące 
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dyskwalifikacji z zawieszeniem na 6 miesięcy, z $ 6, Kotaiace, Gniezno 18837 Pankszewicz atgas | 
© : . r ewid. ackow ski 1$nie'w 
pkt. 1, lit. m, za niebezpieczną grę na zawodach w 48784 Posłuszny Stanisław 48854 Nowak Marian | 
dniu 17. 6. rb. Okres zawieszenia do 17. 12. rb. 48785 Siudziński Stanisław 48855 DPietruszyński Józef | 
A +: 48786 Dittbrenner Jerzy 
Zaw. Wilk Czesław, L.Z.S., Lubosz Stary, 8 mesiace dys- 48787 Kaczmarkiewicz Eugen. KS. Kolejarz 10/1, Poznań 
kwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. r, za kopnięcie przeciw- 48788 Augustynowicz Zbigniew Nr ewid. 
nika bez piłki na zawodach w dniu 10. 6. rb. Czas EB, Wel aji e ię LIE ZWESRY 
po i alaszczy erzy ichalski Jan 
kary od HE 6. 10. 9. rb. włącznie. M 48791 Krysiak Ryszard 38894 Wojciechowski Gerard | 
zaw. Florecki Jerzy, Start Pobiedziska, 3 miesiące dys- 48792 Pluciński Marian h i || 
kwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit, j, za nieposłuszeństwo „e adioraa cna Ko o ee OR | 
b IA : 48794 Bultrowicz Ryszard Nr ewid. | 
wobec sędziego na zawodach w dniu 10. 6. rb. Czas 48795 Chełkowski Józef 38403 Antek Franciszek | 
"kary od 11. 6, — 10. 9. włącznie. 48796 SBE A 38404 Bielazik Henryk i 
1 b gd 8 48797 la 38405 , Chwarścian (zisła: ii 
zaw. Kłak Marian, Sparta Śrem, 1 miesiac dyskwalifi- 48798 SE Mak-ğmilian 38406 a A a 
kacji z § 6, pkt. 1, lit. n, za kopnięcie przeciwnika na 48799 Bagnowski Czesław 38407 Graj Jan 
zawodach w dniu 3. 6. rb. Czas kary od 4. 6, — 8. 7. ad K TRR Yay EE ka ”= | 
° " i SK1 ‘Zusia alicKı azımıerz | 
rb. włącznie. 48805 Gładych Zdzisław 38410 Kaźmierczak Witold | 
zaw. Duczmal Franciszek, Kolejarz Czempin, 6 miesięcy 48806 Kozłowski Eugeniusz 38411 Kaźmierczak Zenon i 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. t, za uderzenie prze- KS. Kolejarz, Środa KS. Sparta, Trzcianka | 
ciwnika ręką przez głowę na zawodach w dniu 3, 6. Nr ewid. Nr ewid. 
rb. Czas kary od 4. 6. — 3. 12. rb włącznie. 48762 Brodowski Józeł 94301 Jachtoma Jan 
wii 1 Ą 1 AB 48763 Gorączniak Lechosław 94302 Kandziona Andrzej 
zaw. Bury Kazimierz, Kolejarz Czempin, 1 „miesiąc dys- 48764 Gruntowy Edward 94303 Kazirodek Romuald | 
kwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. s, za usiłowane kop- a APR EN waj dka R g <A AK | 
. . ° c e e e etnza zestaw oman adeusz 
nięcie przeciwnika bez piłki na zawodach w dniu 48767 Pietrzak Marian 94308 Katiuszko Wacław 
3. 6. rb. Czas kary od 4. 6. — 3. 7, rb. włącznie, 48768 YA Stanisław 94309 Zajkowski Zbigniew 
: : 48769 Szałapieta Stefan 94310 Jurkiewicz Jerzy 
zaw. Kąkolewski Ignacy, L. Z. S$. Lubosz Stary, 2 MIES. 48770 Tomczak Kazimierz 94311 Wiśniewski Zbigniew 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. p, za rozmyślne 48771 Waraczewski Mieczysław 94312 Olszewski Mieczysław 
kopnięcie przeciwnika na zawodach w dniu 1. 5. rb. PE a s a | WI 
pas . wierz ladeusz 4314 [lmer rzej | 
Czas kany pa 2.5. 1. 7. br. włącznie. 48800 Dukarski Kazimierz 94315 Mackiewicz Franciszek t 
zaw. Siejak Józef, Unia-Stomil Poznań, 2 miesiące dys- 48801 Pieścicki Andrzej 94316 Nowacki Mariam j 
kwalifikacji oraz pozbawienie funkcji kapitana dru- KS. Kolejarz-Piast, Kobylin t R A | 
Żyny na 2 lata, z $ 6 pkt. 1, lit, 1, za niesportowe Nr ewid. i 9431 0E huls kina zet | 
zachowanie sie i słowną obrazę sędziego na zawodach 21200 Frąckowiak Antoni 94320 Kupś Karol | 
w dniu 24. 6. rb. Czas kary od 25. 6. — 24, 8. rb. wł. lod KOJE E blk aj J5 D A paai k 
i i aloza nancisze 
zaw. Skowroński Zenon, Unia-Stomil Poznań, 3 miesiące 1 ) 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit, 1l oraz r, za słowne OE p Czempin KSDDE A"! Śrem | 
znieważenie sędziego l kopnięcie przeciwnika bez pił- 21218 Dutka Wacław 3814 V OREW Rosa 
ki na zawodach w dniu 24. 6. rb. Czas kary od 25. 6. Ph a Ireneusz 38746 Olejnik Janusz 
? onieczny Jan 
do 24. 9. rb. LE nP => 21221 Mikołajczak Stanisław KS. Sparta, Opalenica 
zaw. Kosmowski Marian, Sparta Września, 1 miesiąc 21222 Sadek Stefan. Nr ewid. 
dyskwalifikacji z $ 6, pkt. 1, lit. n, za brutalną grę na 48862 Fabisiak Stamisław „AE ARE mł m 
zawodach w dniu 17. 6. rb. Czas kary od 18. 6. — KS. Koleiarz, Koźmin ZG Szymko tak JAW A 
17. 7. rb. włącznie. Sa wk pa 48937 Twardowski Jan | 
: : sdb. mielmi igniew 93662 Patan Hieronim | 
zaw. Hanyż Grzegorz, Kolejarz Buk, 2 miesiące dyskwa- 21364 Duszyński Ryszard 93663 Wojciechowski Leszek 
lifikacji z § 6, pkt. 1, lit. p, za umyślne kopnięcie 21365 Gruchot Czesław 93664 Krakowski Kazimierz 
przeciwnika przy piłce ną zawodach w dniu 24. 6. rb. 21366 Gołąbek Edward 93665 Nowakowski Hieronim 
C9 kary o MIŚ 4110. h włącznie AE LE A 93666 Nowak Kaziimienz 
sai D A ' í 5 wiatkowski Marian 94387 Jaroszyk Henryk l 
zaw. Marek Zygmunt, Sparta Ostrów, naganą z $ 6, pkt. 1, ZA Kamiński pio e ej łe RZESZY i 
; A 2 ; ról Leona ój Bonifacy | 
lit. g, za krytykowanie orzeczeń sędziego na zawodach i Leo acA Gdwester l 
w dniu 17. 6, rb. 21372 skt Tadeusz (KS. Sparta-Energ., Poznań 
2 . . e 21373 Łakowski Czesław Nr ewid. 
zaw. Kruszyński S tanisław, Kolejarz Skarlmierzyce, 21374 Młokosiewicz Antoni 38814 Kropacz Romald | 
2 miesiące dyskwalifikacji Z $ 6, pkt. 1, lit. r, za 21375 Marchwiak Kazimienz 38815 Redmer Tadeusz 
rozmyślne kopnięcie przeciwnika bez piłki na zawo- 21376 Otto Tadeusz 38816 Strykowski Zygmunt | 
dach w dniu 10. 6. rb. Czas kary od 11. 6. — 10. 8. 21377 Pluciński Bogdan 38817 Urbański Bogusław i 
b ł s 21378 Sworowski Czesław 38897 Śmiglak Ireneusz 
rb. włącznie. 21379 Tyrakowski Stefan 38898 Nowacki Stefan . | 
zaan WAM UE oś, 38899 Zygarłowski Włodzimierz 
9. Zamknięcie boiska 1381 aloza adeusz 38900 Jakubowicz Ryszand | 
h NACZ. : ayi R 21382 Zagórski Stanisław 
W związku z wypadkami, jakie miały miejsce po zakoń- 21383 Zmyślony Marian KS. Sparta, Wolsztyn | 
czeniu zawodów o mistrzostwo PLW w dniu 24. 6. rb. w KS. Kolei Krot | i ian Ad k Z 
Ostrowie (Kolejarz Ostrów — Stal-Pomet Poznań) Komisja Nr E Ppa 48781 stoje ok 
Sportowa SPN postanowiła zamknąć boisko KS. Kolejarz 48929 Doktór Kazimierz 48782 Wojtas Jerzy 
Ostrów, do dnia 31 sierpnia rb. włącznie, dla rozgrywek 3803) RAE Kazimierz pite Wojtkowiak Zdzisław 
mistrzowskich i towarzyskich I drużyny Kolejarza, która iso cz0Anina EE wa LATAC A 
w tym okresie spotkania swe rozgrywać będzie na boiskach 48933 Cieśla Henryk KS. Sperta-Goplana, Poznań 
przeciwników. 48934 Chlebowski Bronisław Nr ewid. 
38896 Nickling Marian 
M Sorostoft iR KA Koleisrz-Patria, Buk 48803 Lipiński Adam 
: r ewid. 48915 Dobroczyński Narcyz 
: . 48774 Fąferek Marian 48916 Glesmann Jerzy 
W Biuletynie Sportowym U 5 z dn, 1. 8. rb., poz. 47 (ko- 48775 Pierzyński Mieczysław 48917 Jakubowicz Zenon 
munikat Komisji Sportowej nr 3/56), pkt. 12, mylnie po- 94272 Kupczak Fdward 48918 Kaczmarek Tadeusz 
dano nazwisko zawodnika KS, Sparty-Energetyka Poznań. 94323 Femgler Edward 48919 Kaźmierski Zbigniew 
Pod nr ewidencyjnym 35521 podano Kurdziński Władysław ak Zyamunt i 28020 RIGRCHEOATAGERE 
b być K iski 94325 Kaminiczny Leon . 48921 Koper Bolesław 
a winno być Kurosiński Władysław. 94326 Gola Antoni 48922 Majchrzak Władysław 
94327 Wilczak Władysław 48923 Majchrzycki Tadeusz 
11. Zatwierdzeni IE ; ) 48924 Małycha Edmund 
z i $ e zawodników , KS. Koleiarz-Grom, Wolsztyn 48925 Salamucha Stanisław 
KS. Kolejarz, Fabianowo 48814 Matysiak Leszek Nr ewid. 48926 Śnieciński Henryk 
Nr ewid. 48815 Pigla Bronisław | 21257 Leśnik Leonard 48927 Tomaszewski Raman 
21199 Małecki Zenon 48816 Ratajczak Kazimierz 21258 Jankowiak Lech 48928 Widyński Kazimierz 
48808 Bakoś Ireneusz 48817 Sikorski Zenon 21259 Kaczmarek Florian | 
48809 Chudzicki Ryszard 48818 Stachowski Józef 21260 Grysiewicz Czesław KS. Sparta-Kania, Gostyń 
48810 Dutkiewicz Józef 48819 Wawrzyniak Henryk 38878 Wljcieszyk Piotr Nr ewid. 
48811 Kaczmarek Tadeusz 48820 Wawrzyniak Odon 38879 Molicki Pronisław 21210 Jędnkowiak Polesław 
48812 Mańczak Henryk 48821 Zielazek Zdzisław 38888 Mauer Wiktor 21211 Stmektała Wojciech 


48813 Mańczak Stanisław 93620 Kaźmierczak Marian 38909 Kubala Sitanisław 21212 Jakuszkowiak Zygfryd 
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21213 Gónski Kazimierz 94376 Spyra Stanisław KS. Start, Pniewy 48870 Chłapowski Dobiesław 
38885 Grzempowski Czesław 94377 Walczak Zdzisław Nr ewid. 48871 Biegański Alojzy 
38886 Leśniak Władysław 48893 Tomczyk Czesław 93602 Kaczmarek Zbigniew 48872 Bartkowiak Sylwester 
48894 Przybylski Tadeusz 93603 Judek Bolesław 48873 Bartkowiak Leon 
KS. Sparta, Krotoszyn 48895 Nowocień Stefan 48874 Bartkowiak Kazimierz 
Nr ewid. 48896 Lamprych Józef KS. Start, Ostrów 48875 Bantkowiak Franciszek 
21282 Sierszulski Zdzisław 48897 Każmierczak Stanisław Nr ewid. 48876 Adamczewski Bolesław 
38154 Bielawny Marian 48898 Bzowski Romuald 21166 Frąszczak Zygmunt 48877 Włodarczak Feliks 
38155 Goldman Zygmunt 21167 Ratajczak Józef 
38156 Nowacki Marian KS. Start, Pobiedziska 21168 Machnik Mieczysław LZS. Zakorowo k/Leszna 
38157 Parczyński Stanisław NOHA. 21169 Szott Zygmunt Ne wid 
38158 Stachowiak Edmund 21223 Lisewski Stanisław 21170 Olejniczak Walerian r re A Stefag 
38159 Telega Marian 31224. Duck Manan 21171 Frąszczak Zenon 38385 Matvla Stami iż 
38890 Hofman Edward 212259 Ossku Stanisław 21172 Stefaniak Marian 38386 NOR AE” <a 
38891 Gierak Henryk 21173 Łęcki Jan EN A r 
KS allicti Meszna 21174 Skrabski Kazimierz 38388 EET WI ERY 
KS. Sparta, Oborniki s 21175 Majchrzak Edwand R O R 
Nr ewid. Nr ewid. 21176 Szydlak Tytus 38389 Nowak Henryk 
94386 Rembacz Janusz 38920 Mocek Zenon 21177 Kasprzyk Jan 38390 Pflanz Henryk 
38921 Tomiak Bogdan 21178 Kempczyński Józef 38391 Przybył Stanisław 
KS. Sparta, Międzychód 23667 Golik Łucjan 21179 Kempczyński Zenon 38392 DORN OR 
Nr ewid. 93668 Nowacki Józef : 21180 Sobczak Kazimierz 38393 Roszyk Marian 
38189 Henicz Józef 93669 Szymkowiak Franciszek 21181 Połomski Kazimierz 3839450 5c o O 
38190 Kawka Andrzej 93670 Pawłowski Stefan 21182 Bałamącek Roman 38395 Schmidt Józef 
38191 Pasch Tadeusz 93671 Graf Jan Be. 21183 Marczewski Roman 38336 Wydmuch Tadeusz 
38192 Wendowski Leon 93672 Baksalary Wojciech 38397 Wydmuch Zygmunt 
38193 Żyniecki Jerzy 93673 Kubiak Marian KS. Zryw-TPD., Jarocin 38398 Zgliński Zdzisław 
48856 Biniaś Zdzisław 93674 Pawłowski Jan Nr ewid. i 
48857 Gogolewski Stanisław 93675 Szulc Jan — 38167 Fedorowicz Zbigniew LZS., Pępowo 
48858 Jabłoński Czesław 93676 Nowaczyk Stanisław 38168 Grębosz Jan Ne ewid. 
48859 Krajewski Andrzej 936717 Cukrowicz Wojciech 38169 Idkowiak Marian 94305 Huchrak Andrzej 
93678 Kołodziej Bolesław : a eJ 
48860 Łodyga Zygmunt A Lej 5 38170 Knaflewski Tadeusz 94306 Kozłowski Andrzej 
48861 Woźniak Sltetan 93679 Sprengel Ryszard 38171 Kosin Kazimierz 94347 Kowalewski Józef 
93680 Kamieniarz Jerzy 38172" Kit ZRS 94348 Peoliński E: 
: 93681 Kruk Tadeusz ra epliński Kazimierz 
i ASIA Gniezno a Boe. pk 94349 Rudyński Bronisław 
rewid. pa f Fentoś ntoni 94350 Wałkiewi 
38905 Tomaszewski Stanisław KS. Stal-Stella, Luboń 38175 Pluciński Stanisław 94351 Busz Men 
38906 Januchowski Jerzy Nr ewid. | , 38176 Pollus Henryk 94352 Ziemniak Franciszek 
38907 Januchowski Zdzisław 38901 Matelski Franciszek 38177 Sikorowski Jan 94353 Kneisel Jerzy 
38908 Wesołowski Kazimierz } i 38178 Szalaty Stanisław 94354 Nowak Władysław 
KS. Stal K—6, Poznań 38179 Trzaskawka Zbigniew 94355 Lisiecki Marian 
KS. Sparta-PZWM., Poznań Nr ewid. 38180 Woźnicki Mieczysław 94356 Stankowski Dionizy 
AE. OK 38924 (Owczanczak Marian KS. Ż NŚ 
armowski Micha 38958 Michalski Józef . Zryw, Września 
21241 Wójcik Edwand ! Nr ewid. SEn Kostari 
21242 Wyttyk Hieronim KS. Stal-Pomet, Poznań 38818 Sobczak Marian Nr ewid. a 
21243 Wolmiak Marceli I. N id 38819 Karalus Mieczysław 38883 Spychalski Edwand 
21244 Templowicz Stanisław ao K k Wach 38820 Mielcarek Józef 38884 Tomczak Waclaw 
21245 Świergiel Paweł 38903 Sza Kicze! 38821 Hirszłeld Krzysztof 48971 Siwik Kazimierz 
21246 Szwarc Jerzy j Fg i 38822 Ziembiewicz Kazimierz 48972 Jur Antoni 
21247 Rózga Stefan KS. Stal. FMż . Poznań 38823 Marcinkowski Czesław 48973 Maliński Bernard 
21248 Myszkowiak Zdzisław W 2 38824 Jagodziński Stanisław 48974 Korzep Kazimierz 
21249 Kozłowski Andrzej Nr ewid. 38825 Zabłocki Jan 48975 Szkudlarek Bogdan 
21250 Krupa Włodzimierz 94341 Perz Bolesław 38826 Popielarski Jan 48976 Skorliński Jan 
21251 Kubala Zygmunt 94342 Kasprzyk Aleksy 38827 Henzler Zbigniew 48977 Kowalak Stanisław 
21252 Kotlarski Kazimierz 94343 Ledński Eugeniusz - 38828 Szatnański Waldemar 48978 Taterczyński Andrzej 
21253 Jurkiewicz Gracjan 94344 Pietrzykowski Sylwester 38829 Urbaniak Tadeusz 48979 Twardowski Sitanisław 
21254 Bartkowiak Eugeniusz 94345 Stawik Marian 38830 Szady Leszek 48980 Taterczyński Gabryel 
21255 Bernat Stefan 94346 Musiela Mieczysław 38831 Guziałek Józef 48981 Siciński Henryk 
21256 Andrzejewski Jerzy 21384 Tomczak Łucjan 38832 Chaciński Wojciech 49982 Szkudlarek Julian 
21385 Szafczyk Zdzisław 38833 Misiommy Władysław 48983 Stanicki Tadeusz 
KS. Sparta, Zduny 21386 Waligóra Leopold 38834 Niedziela Karol 48984 Strzelecki Ryszard 
Nasewid. 21387 Gumny Józef 48985 Szkudlarek Marian 
21305 Jaś Józef 21388 Wiśniewski Józef LZS., Huta Szklana 48986 Wiliński Władysław 
21306 Kryś Marian 21389 Stachowski Stanisław Nr ewid. 48987 Pruszyński Stefan 
21307 Szkaradowski Julian 21390 Nowak Wacław 93624 Helak Wiktor 48988 Kostencki Alojzy 
21308 Nowak Zygmunt 21391 Klupa Władysław 93626 Jaworski Jan 48989 Owczarzak Jam 
21309 Chróściński Zygmunt 21392 Grześkowiak Kazimierz 93627 Komarnicki Platon 48990 Kordyka Czesław 
93634 Feliks Marian 21393 Choroszucha Mieczysław 93628 Rutkowski Romuald 48991 Żok Alfned 
21394 Jęchorek Zbigniew 93629 Synowiec Zdzisław 48992 Kokosza Józef 
KS. Sparta, Jarocin 21395 Bartkowiak Sylwester 93635 Matkowski Michał 94391 Bastian Jerzy 
Nr ewid. 21396 Nawrocki Marian 93636 Piórkowski Kazimierz 
93599 Szerle Władysław 21397 Fertsch Mieczysław 5 LZS., Obrzycko 
93600 Urbaniak Bogdan 21398 Jankowiak Józef LZS.-Centra, Zachrzew N id 
21399 Masłowski Henryk ANI 3! s Fitt J 
KS. Sparta, Orzechowo 21400 Borda Ryszard 93597 Kokot Józef itt Jan 
Nr ewid. i A 
96059 Buszkiewicz Mieczysław KS. Stal, Września LZS., Gołańcz LZS., SCO 
i Nr ewid. Nr ewid. Nr ewid. 

KS. Sparta-San, Poznań 38194 Fimiak Tadeusz 38744 Sieradzki Aleksander 21208 Lambryczak Walenty 
Nr ewid. 38195 Jamaszak Marian 21209 Wenderski Kazimierz 
21261 Wawrzyniak Tadeusz LZS., Sieraków 94400 Rosik Władysław 
21262 Pocztowy Józef KS. Włókniarz, Poznań Nr ewid. 94401 Kordus Alfons 

21263 Kedziora Tadeusz 38880 Banaszak Stanisław 21310 Ceglarski Tadeusz 94402 Michalak Bronisław 
94390 Krupa Paweł 38881 Broda Stefan 21311 Włechwer Kazimierz 34403 Mendel Stanisław 
38882 Mańka Edmund 21312 Zarah JERE 94404 Holewiński Hieronim 
KS. Start-Posnania, Poznań i 21313 Dudych Jan 94405 Klauziński Albin 
Nr ewid. KS. Włókniarz-Tur, Turek 21314 Łobojewski Tadeusz 94406 Świerczewski Józef 
38835 Kasperski Andrzej Nr ewid. 48938 Bandurowicz Stanisław 94407 Świerczewski Jan 
38836 Hanysz Marian 93621 Jóźwiak Zygmunt 48939 Ceglarski Jan 94403 Ptaszyk Jan 
38837 Wieczorek Henryk 93622 Kozłowski Mieczysław 48940 Ceglarski Zenon aa Busz Andrzej 
38838 Pawłowski Ryszard 93623 Sengiejew Maciej 48941 Demski Szczepan 94410 Wojtkowiak Zygmunt 
38839 Kowalski Antona 94379 Pajer Stamisław 48942 Drogowski Franciszek 94411 Sprutta Marian 
38840 Guderski Bronisław 94380 Miedzianowski Wacław 48943 Frydrych Stanisław 94412 Sprutta Tadeusz 
38841 Jankowski Karol 94381 Latuszewski Józef 48944 Jasicki Jerzy 94413 Polaczyk Ludwik 
38842 Tertoń Andrzej 94382 Młotkiewicz Józef 48945 Łukaszyk Józef 94414 Kończak Walenty 
38843 Tietz Bogdan 94383 (Poprawski Kazimierz 48946 iIPaluszak Mieczysław 94415 Kordus Henryk 
94384 Gąsiorowski Stanisław 48947 Pers Paweł 94416 Jańczak Walenty 
KS. Unia, Chodzież 94385 Stefanowski Tadeusz 48948 Żołnierek Marian 
Nr ewid. LZS., Gruszczyn 
38129 Kasperczak Narcyz KS. Włókniarz, Stęszew LZS.-POM., Śmigiel NA Gd 
38130 Nowak Jan Nr ewid. Nr ewid. i 


38959 Wawrzyniak Franciszek 


94372 Łuczak Leon 21348 Witkowski Mieczysław 48863 Wawrzyniak Jan RE RR 
94374 Kubacki Czesław 21349 Ossowski Czesław 48864 Suwiczak Florian 2 Radek ALI 
94378 Henke Maciej 21350 PRunkiciak Stanisław 48865 Reich Edward 
21351 Napienała Józef 48866 Płuciniak Jan l 
KS. Start, Koło 21352 Stankowski Kazimierz 48867 Łączny Stefan LZS-Rydzyniak, Rydzyna 
Nr ew'd. 21353 Sobieraj Jan 48868 Konieczny Roman Nr ewid, 


94375 Barszczak Władysław 21354 Nowak Kazimierz 48869 Głowacki Marian 38915 Marcinkowski Józef 


è E- m lm ABE.4 z o MAJA 


10 BIULETYN SPORTOWY WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ 
LZS., Poniec 94445 Matysiak Jan c) Seniorzy 31. VIII. br. o godz. 16.00, 1. IX. br. 
Nr ewid. 94446 Ulichnowski Marian o godz. 15.00 
21203 Litwin Stanisław 94447 Łuczak Edward 5 $ Ari 
21204 Musiołowski Feliks 94448 Sobczak Bolesław 
21205 Jankowiak Jan 94449 Mucha Bolesław III, Kierownictwo Mistrzostw 


21206 Kruś Henryk 94450 Kapitaniak Stanisław 
21207 Litwin Mari 94451 Szymański Marian 
a rek F” 94452 Trzeciak Józef 
LZS., Ostroró 94453 Nych Kazimierz 
N ŚĆ, Róże g 94454 Grześczyk Lech 
WAP kj 94455 Setecki Marian 


21332 Bocian Adam 
21333 Dziubek Stefan 
21334 Kubacki Czesław 
21335 Krupa Stefan 
21336 Michalski Romar 
21337 Nowicki Stefan 
21338 Dziubek Kazimierz 
21339 Rosada Henryk 
21340 Dziubek Czesław 


94456 
94457 
94458 
94459 
94460 
94461 


Misiek Jan 
Falkowski Edward 
Pietrzykowski Marian 
Wojtasiak Czesław 
Krawczyk Roman 
Szulc Kazimierz 


LZS., Witkowo 


21341 M J Nr ewid. 
Ay" E AN 94351 Saen kb AEN 
21343 Biedny Edmund 94358 Wentland Ryszard 


Ę 3 94359 Nowak Zdzisław 
21344 Walkowiak Józef 94360 Tomczak Jan 
; T 94361 Burdyl Andrzej 
mi ' RRomiErz 94362 Sztunomski Roman 
r 2 aah 94363 Radacz Zenon 
21345 lolski Stanisław 94364 Kmast Paweł 


21346 Janczewski Władysław 
21347 Zawal Zygmunt 

38347 Gidaszewski Franciszek 
38348 Grenda Walerian 
38349 Kaniecki Tadeusz 
38350 Kaniecki Zygmunt 
38351 Malujdy Władysław 
38352 Michalak Jerzy 


LZS., Stara Góra 


Nr ewid. 
38919 Skowroński Julian 


LZS.-Sulimirczyk, Sulmierzyce 


Nr ewid. 
38128 Głodek Jerzy 
38962 Lawrenz Tadeusz 
38963 Zieleziński Seweryn 
38964 Brysiewicz Tadeusz 


94365 


48949 
48950 
48951 
48952 
48953 
48954 
48955 
48956 
48957 
48958 
48959 
48960 
48961 
48962 
48963 


Jaworski Zbigniew 


LZS., Ryczywół 
Nr ewid. 


Waliński Kazimierz 
Sternpin Kazimierz 
Siemieniewski Henryk 
Schmidt Bogusław 
Piozun Stanisław 
Piozun Henryk 
Piotr Sylwester 
Pawlaczyk Maciej 
Nowacki Jan 
Nowacki Czesław 
Mendyk Franciszek 
Mazurek Sylwester 
Grabowski Józef 
Fryc Tadeusz 
Fryc Marian 


48964 Fryc Jan 
LZS., Wysocko Małe 48965 Czenwiński Zygmunt 
Nr ewid. 48966 Braczyński Jan 
94443 Cal Czesław 48967 Bednarek Zenon 


94444 Brdek Stefan 


48968 


Andrzejewski Edmnud 


a) Kierownictwo Mistrzostw spoczywa w rękach Ko- 
misji Techniczno-Sportowej SSP WKKE 


b) Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów 
SSP WKKF. 


b 
IV. Uczestnictwo 


W mistrzostwach uczestniczą reprezentacje Sekcji Pły- 
wackich Kół Sportowych. 


W poszczególnych kategoriach wiekowych do startu 
uprawnia posiadanie: 


Seniorzy: f 
a) rok ur. 1936 i starsi 
b) aktualne posiadanie klasy mistrzowskiej, I-szej 
lub II-giej 
c) aktualne karty zdrowia; 


Juniorzy : 
a) rok urodzenia 1937 do 1939 włącznie 
b) książeczki klasyfikacyjnej 
. €) aktualne karty zdrowia; 


Młodzicy: 
a) rok urodzenia 1949 i młodsi 
b) potwierdzenie karty zgłoszeń 
c) aktualne karty zdrowia. 


Do zawodów. w skokach zostaną dopuszczeni zawodnicy, 
którzy posiadają : 
Seniorzy i Juniorzy (rki) 

a) co najmniej III-cią klasę (w skokach do wody); 

b) aktualną kartę zdrowia; 


| 
12. Zwolnienie zawodników 
nr 35647 Chlebowski Józef z KS. Zryw-TPD., Jarocin, 
z dniem 1. 6. rb. 


Za Komisję Sportową SPN. 
Sekretarz Przewodniczacy 
(—) Zieliński F}. (—) Klorek B. 


Inspektor Dyscyplin Sportowych 
(—) Tuszewski L. 


+ 
— D 
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Zatwierdzam: 
Z-ca Przew. WKKF 
(—) Zgodziński Bogdan 
REGULAMIN 


Mistrzostw Województwa Poznańskiego w pływaniu i sko- 
kach do wody na rok 1956 w kategorii młodzików, juniorów 
i seniorów. 


I. Cel i zadania 


1. Celem mistrzostw jest ocena pracy i osiągnięć; 
a) Sekcji Pływackich Kół Sportowych 
b) Zawodników (czek) — członków kadry wojewódzkiej 
c) Rad Okręgowych Zrzeszeń Sportowych 
d) Sekcji Sportu Pływackiego poszczególnych KKF. 

2 Zadaniem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawod- 
ników (czek) w poszczególnych konkurencjach, oraz naj- 
łepiej pracujących Sekcji Pływackich Kół Sportowych. 


II. Miejsce i termin mistrzostw 


Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na pływalni let- 
niej w Poznaniu-Niestachów w dniach: 
a) Juniorzy 25. VIII. br. o godz. 16.00, 26. VIII. br. 
o godz. 15.00, 27, VIII. br. 1500 m dow. 800 m dow. 
dla Juniorów i Seniorów (rek); 
b) Młodzicy 29. VIII. br. o godz. 16.00, 30. VIII. br. 
o godz. 16.00; 


Młodzicy: 


a) potwierdzoną kartę zgłoszeń 
b) aktualną kartę zdrowia. 


V. Program zawodów: 
Młodzicy 


[Sr 


M 


SPWONANAWINH 


DOZ 


29, VIII. br. godz. 16.00 


. 200 m styl. dow. mężczyzn 


100 m stylem motylkowym kobiet 
100 m stylem klasycznym mężczyzn 


. 200 m stylem klasycznym kobiet 


100 m stylem grzbietowym mężczyzn 
100 m stylem grzbietowym kobiet 
50 m stylem delfin mężczyzn 

skoki z trampoliny kobiet 

4X100 m zmiennym kobiet 


. 4X100 m dowolnym mężczyzn, 


30. VIII. br. godz, 16.00 l 


200 m styl. klasycznym mężczyzn | 
100 m stylem dowolnym kobiet 

100 m stylem motylkowym mężczyzn 

100 m stylem klasycznym kobiet l 
200 m stylem grzbietowym mężczyzn 
100 m stylem grzbietowym kobiet 


. 100 m stylem dowolnym mężczyzn 


50 m stylem delfin kobjet 


. skoki z trampoliny mężczyzn 
. 4X100 stylem zmiennym mężczyzn 


Skoki z trampoliny 3 m z ograniczonym współczynni- 
nikiem trudności dla kobiet i mężczyzn. 


Juniorzy 


oka "Br sm 


25. VIII. br. godz. 16.00 


400 m stylem dowolnym mężczyzn 
100 m stylem klasycznym kobiet. 
200 m stylem klasycznym mężczyzn 
200 m stylem motylkowym kobiet 
100 m stylem motylkowym mężczyzn 
200 m stylem grzbietowym kobiet 
200 m stylem grzbietowym mężczyzn 


BIULETYN SPORTOWY WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ 11 


8. 50 m stylem delfin kobiet 
9. skoki z trampoliny mężczyzn i kobiet 
0. 4X200 m stylem dowolnym mężczyzn; 


26. VIII. br. godz. 15.00 


. 400 m stylem dowolnym kobiet 

100 m stylem klasycznym mężczyzn 
200 m stylem klasycznym kobiet 
100 m stylem motylkowym mężczyzn 
100 m stylem motylkowym kobiet 
100 m stylem grzbietowym mężczyzn 

. 100 m stylem grzbietowym kobiet 

50 m stylem delfin mężczyzn 

. skoki z wieży mężczyzn i kobiet 

. 4X100 stylem zmiennym kobiet 


SOWJANAWNE 


j= 


hiorzy (rki) Juniorzy (rki) 


27. VIII. br, godz. 16.00 


1. 800 m stylem dowolnym kobiet 

2. 1500 m stylem dowolnym mężczyzn 

3. Skoki z trampoliny 3 m z ograniczonym współczyn- 
nikiem trudności 

4, Skoki z wieży 5 i 10 m z ograniczonym współczynni- 
kiem trudności 


dla kobiet i mężczyzn. 


Seniorzy 


31. VIII. br. godz. 16.00 


100 m stylem klasycznym kobiet 

400 m stylem dowolnym mężczyzn 
200 m stylem klasycznym mężczyzn 
200 m stylem motylkowym kobiet 
100 m stylem motylkowym mężczyzn 
200 m stylem grzbietowym kobiet 
200 m stylem grzbietowym mężczyzn 
50 m stylem delfin kobiet 

skoki z trampoliny i wieży kobiet 
4X100 stylem zmiennym mężczyzn 
4X100 stylem dowolnym kobiet 


L> Zm 


R SEE LSI 


u pei 


1. IX. br. godz. 15.00 


400 m stylem dowolnym kobiet 

100 m stylem klasycznym mężczyzn 
200 m stylem klasycznym kobiet 

100 m stylem motylkowym mężczyzn 
100 m stylem motylkowym kobiet 
100 m stylem grzbietowym mężczyzn 
100 m stylem grzbietowym kobiet 

50 m stylem delfin mężczyzn 

skoki z trampoliny i wieży mężczyzn 
4X100 m stylem zmiennym kobiet 
4X200 m stylem dowolnym mężczyzn 


| ZRP Or TEES 


HR 


VI. Sposób przeprowadzenia zawodów 


1) Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. 
Zawodnicy zostana rozstawieni w odpowiednich seriach. 


2) Skoki przeprowadzone zostaną: 
a) w kategorii seniorów(rek) i juniorów(rek) wg pro- 
gramu klasy II 
b) w kategorii młodzików wg programu klasy III 


Do finału kwalifikują się zawodnicy(czki), którzy uzy- 
skają minimum w skokach z ograniczonym współczyn- 
nikiem trudności. 


3) Zawodnik ma prawo startu dziennie tylko w jednej kon- 
kurencji indywidualnej i jednej zespołowej. 
Uwaga: do powyższego nie wlicza się konkurencji delfin 
jako start indywidualny, który jednak jest zali- 
czany do punktacji. 


VII. Punktacja 

1. Indywidualna: Za zajęte miejsca punktuje się wg tabeli 
11.8. 6. 5.4.8. 2.1. 

2. Sztafety: 22, 16. 12. 10. 8. 6. 4. 2 


3. Sekcje Kół Sportowych — suma punktów uzyskanych 
przez zawodników(czki) w konkurencjach indywadual- 
nych i sztafetach łącznie. 


4. Rad Okręgowych Zrzeszeń — suma punktów uzyska 

- nych przez zawodników danego Zrzeszenia kobiet 
i mężczyzn łącznie. l 

5. Punktuje się w każdej kategorii wiekowej oddzielnie. 


VIII. Nagrody 


1. W każdej konkurencji zawodnicy(czki), którzy zajęli 
2 pierwsze miejsca otrzymują dyplomy (za biegi indy- 
widualne i sztafety). 

2. Sekcje Kół Sportowych — w punktacji łącznej, wszyst- 
kich kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn za 6 miejsc. 


IX. Zgłoszenia do zawodów 


Zgłoszenia zawodników do Wojewódzkich Mistrzostw w 
Pływaniu i Skokach do Wody, dokonują Sekcje Kół Spor- 
towych w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w terminie 
do dnia 16. VIII. br. godz. 15.00 w SSP WKKE Poznań, 
Plac Kolegiacki 17, 

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę. Losowanie torów i rozstawień do serii 
odbędzie się w dniu 22. VIII. o godz. 18,00 w WKKF w Po. 
znaniu, Plac Kolegiacki $f. Obecność kierowników zespo- 
łów obowiązkowa. 


X. Sprawozdawczość 


Sędzia Główny Mistrzostw prześle w terminie 7-mio dnio- 
wym od zakończenia zawodów sprawozdanie opisowe. 

Sprawozdanie techniczne z pełną dokumentacją mi- 
strzostw prześle sekretariat zawodów do SSP WKKE 
Komisja Techniczno-Sportowa. 


XI. Zasady finansowania 
Wg JKS na rok 1955 poz. 8a. 


XII. Przepisy końcowe 


a) Sprawdzenie dokumentów uprawniających zawodni- 
ków do startu dokona sędzia główny na odprawie. 
Dla młodzików w dniu 29. VIII 56 o godz. 14,00 na 
basenie. Dla juniorów i seniorów w dniu 25. VIII. 
56 r. o godz. 14.00 na basenie. 

b) Wszyscy zawodnicy mający startować w danym 
dniu winni znajdować się w miejscu wyznaczonym 
przez organizatorów, podanym na odprawie kie- 
rowników. 

c) Zawodnik, który nie stanie na starcie po uprzednim 
2-krotnym ogłoszeniu przez sędziego informatora, zo” 
stanie skreślony z listy startujących w danej konku- 
rencji. 

d) W Mistrzostwach obowiązują przepisy pływania 
i skoków do wody GKKF, 

e) Wszystkie sprawy sporne nie ujęte przepisami lub 
niniejszym regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny. 

f) W skokach, Mistrzem Województwa zostaje zwy- 
cięzca z najlepszym miejscem w klasie I, II, III. 


Przewodn. Komisji Techn.-Sport. Przewodn. Sekcji 
(—) Sikora Edward (—) Wolny Edward 
Inspektor Dyscyplin Sportowych 
(—) Bochenek Aleksander 
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KOMUNIKAT 
Referatu Wyszkolenia Sportowego 


Zarządzeniem Przewodniczącego Wojewódzkiego Komi- 
tetu Kultury Fizycznej w Poznaniu nadano w okresie od 
8. V. do 9. VII. 1956 r. klasy sportowe następującym za- 
wodnikom: 


Atletyka — zapasy klasa 
1. Broda Bogdan Sparta Poznań II 
2. Szczeciński Stefan AZS Poznań II 
3. Mager Marian T » HI 
4, Piątyszek Czesław Ą $ -g 
5. Makarowicz Kazimierz M $ I 
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Gimnastyka klasa Piłka nożna klasa 
1. Kowalska Aleksandra Stal Ostrów II 1. Kuś Jerzy Start Kalisz I 
2. Orczykowska Jolanta » 2 II 2. Kuchnicki Edward 38 E II 
3. Wolniak Zofia p ra II 3. Helman Wacław i yć II 
4. Pieterek Halina 3 > II 4. Wróblewski Józefat f s II 
5. Plehn Anna R n II 
6. Kitzman Maria Unia Poznań II Piłka reczna 
3 

Kaiak 1. Karpiński Marek AZS Poznań II 

ce ag 00 "e > 2. Leszczyński Tadeusz M i: fi 
1. Wypiśniak Kazimierz Kolejarz Poznań II 3. Broniszewski Andrzej A A II 
2. Piotrowski Andrzej » 7 II 4. Derkacz Marian AZS Poznań II 
3. Bąkowski Edward f L» 35 II 5. Borowy Jerzy * B II 
4. Talarowska Stanisława Unia Poznań II 
5. Ziółkowska Joanna Sparta Poznań II Piłka AROR 

1. Laskowski Stanisław Start Poznań II 
ANDY SLOKA „a | i 2. Bekas Stanisław etok JI 
1. Słomian Danuta Kolejarz Ostrów II 3. Ślusarczyk Władysław II 
2. Sutarski Konrad Stal Poznań II 4. Kmiecik Tada? 4 » II 
3. Filipiak Tadeusz Budowlani Poznań =œ II Bo Debak Andrz 4 z , II 
4. Puciata Stanisław Start Poznań II X A ia. 2 
5. Fintzel Edward » $ II Strzel 3 
6. Bocheńska Urszula AZS Poznań II TENEO l i ; 
7. Bocheńska Urszula -M p II 1. Czarczyńska Zofia | L.P.ż. Poznań II 
8. Walkiewicz Danuta a 5 II 2. Plackowska Stefania s 4, II 
9. Wandtke Krystyna RZ II 3. Baziuk Lucyna UJ II 
10. Zimna Janina E kr II 4. Stachowiak Bolesław L.P.Ż. Gniezno í II 
11. Dudzik Zdzisław AZS Poznań II 5. Soboń Wiktor L.Z.S. Nowy Tomyśl II 
12. Głuszek Marian 5 A II 6, Kaczmarek Wacław L.Z.S. Środa II 
13. Kurek Jacek z, ga II 7. Świerkowski Tadeusz 4 T II 
14. Sikora Zbigniew y A II 8. Pozoła Stefan L.P.Ż, Gostyń II 
15. Talar Maksymilian ń s II i 
16. Rutkowska Teresa fp r. II Szachy 
17. Wnukowska Irena 9 " II 1. Karwecki Konrad Stal Poznań I 
18. Kunze Bogdan e 5 II | 
19. Matuszak Zenon M. f: II A i 
20. Roszak Danuta ke 3 II » 
21. Cychol Zygmunt Unia Poznań II ai A ES Stal Poznań k- 
oai RE EEE BRAY Poda H 3. Burkiciak Stanisław Kolejarz Poznań I 
| 

Łucznictwo E fański J > 
1. Rokowski Henryk Budowlani Poznań I . Stefański Jan Stal Poznań II 
2. Synoradzki Bolesław = m II Wioś I 
3. Nowicki Andrzej À ` II ioslarstwo 
4. Stasiński Nad LZS Poznań 1. Przewoźniak Józef AZS Poznań I 
5. Pilarczyk Władysław f s II = PoE W" ro 407, I 
6. Kopicka Krystyna H zę II A I ERY A zimierz » » i 
Pływanie 5. Łebińska Krystyna K A II 
1. Czyż Jerzy Kolejarz Poznań I Że] 
2. Kubiak Edmund Unia Poznań I CE o 
3. Mienałddicz! Andrici A ZAB II 1. Musialski Bogdan L.Z.S. Kiekrz I 
4. Dombski Aleksander Stal Poznań II 2. Myszkowska Ewa A.Z.S. Poznań I 
5. Żal Janina Kolejarz Poznań II 
6. Stawowa Maria j i II St. Inspektor Wyszkolenia Sportowego 
7. Izydorczyk Andrzej M 5 II (—) Henryk Szydłowski 


Redaguje i wydaje Kolegium Redakcyjne przy WKKF. w Poznaniu — Plac Kolegiacki 17, nr telef. 524-49. — 


Warunki 


prenumeraty: przyjmuje się wyłącznie abonament roczny, który wynosi zł 50, —. —  Prenumeratę należy zgłaszać i opła- 
cać do WKKF-u na konto w P.K.O. nr 5-9-207. — Biuletyn ukazuje się: 1 i 15 każdego miesiąca. 
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